Deutscher Bundestag 
11. Wahlperiode 


Drucksache 11/5695 


15 . 11 . 89 


Beschlußempfehlung 

des Petitionsausschusses (2. Ausschuß) 


— Sammelübersicht 141 zu Petitionen — 


Der Bundestag wolle beschließen, 

die in der nachfolgenden Sammelübersicht enthaltene Beschluß- 
empfehlung des Petitionsausschusses anzunehmen. 

Bonn, den 15. November 1989 

Der Petitionsausschuß 


Dr* Pfennig 

Vorsitzender 
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Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 


Sammelübersicht 141 


über die vom Petitionsausschuß behandelten Petitionen 


— Beschluß vom 15, November 1989 (Protokoll Nr. 11/59) — 


Beschlußempfehlung 

Das Petitionsverfahren abzuschließen 


Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders 

Inhalt der Eingabe 

Zuständige 

oberste 

Bundes- 

behörde 

Pet 1-11-18-752- 

21709 

Freiburg 

Atomenergie 

Ein Umweltschutzverband fordert die geologi- 
sche Standort Sicherheit des Kernkraftwerks 
Neckarwestheim II durch unabhängige Sach- 
verständige aus der UNESCO-Liste erneut 
begutachten zu lassen und die Entscheidung 
über die Betriebsgenehmigung durch Anwei- 
sung des Bundesministers für Umwelt, Natur- 
schutz und Reaktorsicherheit bis zum 
Abschluß dieser Begutachtung auszusetzen. 
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